Consulado do Reino Unido em Curitiba, Brasil 


Endereço 

Av. Iguaçu, 2820 

Água Verde 

80240-031 - Curitiba, PR 
Brasil 


Telefone 
Fax 


E-mail 
adam.patterson Quk.org.br 


Sítio eletrónico 
Mídias sociais 


Horários 
Somente com agendamento 


Chefe de missão 

Adam Paul Patterson, Cônsul Honorário 
Serviços consulares 

Nenhuma informação disponível 
Embaixada competente 

Embaixada do Reino Unido em Brasília 


REINO UNIDO NO BRASIL 


Além do consulado em Curitiba, o Reino Unido conta com 
cinco representações adicionais no Brasil. Essas representações 
incluem uma embaixada em Brasília e consulados em Belo 


Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. 


BRASIL NO REINO UNIDO 


O Brasil conta com seis representações no Reino Unido. Essas 
representações incluem uma embaixada em Londres e 
c O n s u l a d O s 


em Belfast, Cardiff, Edimburgo, Glasgow e Manchester. 


REINO UNIDO E BRASIL NO EXTERIOR 


O consulado do Reino Unido em Curitiba é uma das 741 
representações estrangeiras no Brasil, e uma das 39 
representações estrangeiras em Curitiba. Veja mais em as 
Páginas da Embaixada do Brasil. O consulado em Curitiba 
é uma das 412 representações diplomáticas e consulares do 
Reino Unido no exterior. Veja mais em as Páginas da 


Embaixada do Reino Unido. 


